_ デ パイ ス 同 士 、 ボ ポニ = ド 
土 を 接続 する シリ アル 
ここ は パラ レル 配線 に お 
いて , その 通信 速度 は 上 
昇 の 一 途 を 辿 つ て いま す . 数 MHz, 数 十 
MHz の 信号 を 扱う 回 路 に お いて は , 分 布 定 
数 的 な 要素 を 無視 し て も , どう に か 回 路 は 
動作 し て いま し た . し か し , 信号 の 速度 が 
数 百 MHz か ら 1GHz に 達する と , GHz 回 路 
号 関 ゆる 大 礎 知識 が な く て は , 安定 し て 動 
作 昌 る パー ドウ ェ エア は 設計 で きま せん . こ 
で は ほ は 上 ERPGA や DSP, マイ コン な ど を 扱 
ジョ ア を 対象 に , 最低 限 知 つて お い 
Hz の 基礎 に つい て , 分 か りや す 
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図 か ら 回 路 図 へ , 回 路 民 
どの よう に 展開 し て いく の か 


か ら プリント 基 
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